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Result of JSC or Equivalent Examination - 2019 


BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA 
RESULT OF JSC EXAMINATION, 2019 


Institution: KANAIPUR HIGH SCHOOL (EIIN: 108750) 
Centre: KANAIPUR (KANAIPUR HIGH SCHOOL), Thana/Upazilla: FARIDPUR SADAR, Zilla: FARIDPUR 
No. of Students: { Examinee: 326, Appeared: 314, Passed: 213, Percentage of Pass: 67.83, GPA 5: 1 } 


RESULT ANALYTICS 


Statement: Total 314 (194 male and 120 female) students appeared. Among them 213 (144 male and 69 female) students passed, 
i.e. secured minimum GP 1.0 in every compulsory and elective subject. Percentage of Pass is 67.83. Total 1 (1 male and 0 female) 
students secured GPA 5.00. 


Passed vs Not Passed [Year: 2019] (Total Appeared: 314) 


@ Passed (213) 
@ Not Passed (101) 


GPA Countdown [Year: 2019] (Total Passed: 213) 


@ GPA5.00 (1) 
@ GPA 4.x (26) 
@ GPA3.x (55) 
@ GPA2.x (112) 
@ GPA1.x (19) 


[History] Passed vs Not Passed (Among Appeared) (% of GPA 5 among passed) 


Year Appeared Passed Not Passed % of Pass GPA 5 % of GPA 5 
1 2019 314 213 101 67.83 1 0.47 
2 2018 290 241 49 83.1 3 1.24 
3 2017 259 167 92 64.48 21 12.57 
4 2016 242 214 28 88.43 15 7.01 
5 2015 263 252 11 95.82 6 2.38 


[History] GPA Countdown (Among Passed) 


Year GPA 5.00 GPA 4.x GPA 3.x GPA 2.x GPA 1.x 
1 2019 1 26 55 112 19 
2 2018 3 35 99 93 11 
3 2017 21 44 51 48 
4 2016 15 73 104 22 
5 2015 6 85 112 49 
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